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sion d'en faire 1'essai, II suffira pour celade changer la lampe d'un re*-
flecteur ordinaire. Je proposerai encore d'y faire un per-
fectionnement utile et d'une execution facile: ce serait.
d'ajouter au reservoir un tube dispose" comme dans les
gazometres, pour rendre la pression constaute et I'ecou-
lement de 1'liuile uniforme. II serait bon que cette pres-
sion et 1'ouverture du robinet qui introduirait 1'huile
y dans le porte-meche fussent re"gle"es de maniere que

Thuile arrival; toujours en quantity surabondante, comme dans les

lampes de Gar eel, afm de donner a la 0am me le plus grand eclat*

possible W.

P, S. En 6tudiant les.reservoirs des quinquets ordinaires, j'ai remar-
qu6 que leur appareil 6quivaut a celui que je propose, except^ que, la
hauteur de pression e"tant moindre que celle du bee, 1'huile n'y est
point amende en surabonclance W.

!n) Nous avons dt^ja signal^ ce fait singulier que, lorsque Fresnel.fat appeld (au mois de
juin 1819) a concourir aux. experiences entreprises par la Commission des phares pour
1'amelioration de I'dclairage de nos c6l:es maritimes, il abordait cette nouveHe ^tude avec des
notions incompletes sur le mode d'illuimnation des rdverberes. (Voyez la note (b) de la page 7.)

(b) Sur le dernier feuillet de son manuscrit, Fresnel a dbauclie' 1'esquisse (que nous
reproduiaons sous une forme plus arr&tde) d'une lentille h echelons. Selon toute apparonce,

ce croqms anra ete tractS ponr les explications dont il est question dans la lettre suivante de
M. Sganzin, en date du 6 seplembre 1819.et 6clairant. Il'est e'tonriant qu'une id^e aussi simple
